SH-25MR 取扱説明書正誤表 


取扱説明書76ページ「厶ービー連続撮影可能時間」の説明について、内蔵メモリでの連続撮影可能 
時間を下記のように訂正させていただきます。 

こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用〈ださしなすよう、お願い申し上げます。 

[誤] 


[正] 


ム—ヒ— 


画像サイズ 

連続撮穀' 

内蔵メモリ 

音青あり 

音声なし 

圆1920 xi 08 Cr 

16秒 

17秒 

國 1280 X 720*' 

44秒 

51秒 

國 640 X 480 

1分15秒 

1分39秒 


ム—じ— 



画像サイズ 

連続撮穀’ 

巧蔵メモリ 

音声あり 

音声なし 

關 1920 X 1080*1 

6秒 

6秒 

極] 1280 X 720^' 

18秒 

18秒 

國 640 X 480 

36秒 

36秒 


OLYMPUS 





























